SIEMENS 

Mod. T. 786 e T. 789 


TABELLA DELLE TENSIONI 
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Cor rente total e; 85 mA, 

Campo altoparlante: 1700 ohm* 
Caduta campo: ISO volt 
Potenza d’uacita: 8 watt. 

Media frequenza: 460 kHz. 
Gamma OL: 140 4310 kHz* 
Gamma ONI; 516-1460 kHz* 
Gamma OC1 s 36 4*100 m. 
Gamma OC2: 15 440 m* 










